Za spokój duszy $. p. 


Ura Rudolfa Zaka | 


b. dyrektora F-my „Jaworzno“ 
zmarłego dnia 26 listopada 1942 r. 
odbędzie się 


w sobotę dnia 5 grudnia 1942 roku o godzinie 8 rano 
w kościele OO. Reformatów 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


o czym Krewnych, Kolegów i Znajomych Zmarłego zawiadamiają pozostali w głębokim smutku 


Pracownicy f-my „Jaworzno,“ 


ee SYS" KO AA ae 


Zakład pogrzebowy 
Onufrego Fiuta Orukarnia Związkewa, Kraków, Mikołajska 13 


Kraków, ul. Grzegórzecka 7. Telefon 141-05 i 102-46, 


